1U                   COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE.
Ainsi, en particulier, l'inverse du nombre 19 suivant le module 24
rst équivalent à 19. En d'autres termes, 19 est une des valeurs entières «h* -r qui vérifient l'équation indéterminée
19 x — 24 y =• i .
Effectivement, le carré de 19 ou 36i, divisé par 2/1, donne i pour
reste.
De ce que l'indicateur 4 correspond aux modules
5,    10,    i.3,    16,    20,    3o,    4o,    4§,    60,    80,    120,    240,
il résulte immédiatement que, pour chacun de ces modules, l'inverse «l'un nombre donné est équivalent au cube clé ce même nombre. Ainsi, en particulier, l'inverse du nombre 67 suivant le module 120 est équivalent au cube de 67, par conséquent au produit de 67 par 4g> ou à 43. En d'autres termes, 43 est une des valeurs de x qui vérifient l'équation
67, r — i2crr = i.
Effectivement,
67 X 43 = 2881 = 24 X 1204- I.
De ce que l'indicateur G correspond aux modules 7,   9,    14,    18,    ai,    28,    36,    42,    56,    63,    72,    84,    168,    5o4,
il résulte immédiatement que, pour chacun de ces modules,' l'inverse
if un nombre donné est équivalent à la cinquième puissance de ce nombre. Ainsi, en particulier, l'inverse du nombre 17 sera équivalent,
suivant le module 5i>4, à
I75:=i4ï9857?
par conséquent à 89. En d'autres termes, 89 est une valeur de a? propre h vérifier l'équation indéterminée
Effectivement,
17 x 89 =i5i3 = 3
Comme, dans la méthode ci-dessus exposée, la valeur de x est tou-s i et 1000, fournisse l'indicateur correspondant à ce module. Or, à l'aide de ce Tableau, dont la construction est (zjozrla solution du problème II), et dont une partie se trouve à la suite de ce Mémoire (page i/p), on reconnaît que l'indicateur 2
